JAKÓB ZYGMUNT TEIGHMANN 


Doktor Obojga Praw, 
Koncepista c. k. Prokuratoryi Skarbu, 


po dłuższem cierpieniu, zasnął w Panu dnia 15 Listopada 1898 roku, 
przeżywszy lat 32. 
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Matka 1 rodzeństwo w ciężkim żalu pogrążeni zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i Kolegów Zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Czwartek dnia 

17 b. m. o godzinie 3 po południu, z domu żałoby przy ul. Floryańskiej l. 53, wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. DRUKARNIA .„.CZASU'' W KRAKOWIE. 
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